Prof. dr LUDWIK 


CHROBAK 


KRYSTALOGRAF, UR. 16. VII. 1896 R. W KRAKOWIE 


JEDEN Z PIERWSZYCH WYKŁADOWCÓW AGH, BYŁY DOCENT UJ, PROFESOR UNI- 

WERSYTETÓW WE LWOWIE, WROCŁAWIU I WARSZAWIE, WYKŁADOWCA POLI- 

TECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ, WSPÓŁPRACOWNIK INSTYTUTU ROCKEFEELERA 
W NOWYM JORKU 


odszedł na zawsze, opatrzony św. Sakramentami, dnia 7 sierpnia 1982 r. w Warszawie. 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 13 sierpnia 1982 roku o godzinie 14.00 w Krakowie 
na cmentarzu Salwatorskim, o czym zawiadamiają: 


CÓRKI WRAZ Z RODZINAMI 


